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wenn man  es  durch Expansion sich welter abkiihlen lieB, dem ab-soluten Nullpunkt auf 2 bis 3° 1).
Die Messung so tiefer Temperaturen erfolgt mittels Gasther-mometern (Messung der Druckanderung eines eingeschlossenen Gases durch die Abkiihlung unter konstantem Volumen). Nur miissen bei den sehr tiefen Temperaturen die Gasfiillungen sehr niedrigen Druck besitzen, damit sie nicht in den dampfformigen oder fltissigen Zu-stand iibergehen. Nach J. Dewar kann man die nachstehenden Kaltegrade mit Gasthermometern verschiedener Fiillung noch genau messen.
Anfangsdruck des             Untere noch meBbare
C02 .....              I -273                  171,4          —101,6
O/ .....             1-273                  69,2         —203,8
1-273                    11,72        —261,28
'                          10,40        —262,60
Helium    .   .   .               38-273                      2,95        —270,05
Helium    ...                J -273                      1,90        —271,10
Helium    .   .   .               iV273                      1o71        —271,29
Durch Verdampfung  (bzw. Sublimation) der folgenden fliissigen
(bzw. festen) Stoffe unter  sehr  niedrigen  Driicken   lassen  sich nach Dewar die nachstehenden Kaltegrade erzielen.
p (mm Hg)             T                    t
Eis (H0 0) ...          0,001                203           — 70°
C00    ."....          0,63                  132          —141°
O/ ......          0,19                    51          —222°
N*  ......          0,7                      37          —236°
H* ......          0,59                      9          —264°
Helium  ....          0,26                      1,8        — 271,2°
X(?)    .....            —                       0,4        —272,6°
Diese niedrigsten Temperaturen sind durchschnittlich, wie Dewar zeigt, ungefahr 1/3 der (absoluten) kritischen Temperatur des be-treffenden Korpers. X ist ein hypothetischer Korper, der gegen-iiber Helium ebenso ,,fliichtig" sein miifite, wie dieses gegeniiber Wasserstoff.
Temperatur nach den Gasthermometern und absolute Temperatur-skala. Die Gase folgen, streng genommen, dem idealen Gasgesetz pv = RT nicht vollkommen, und die Abweichungen da von sind um so grofier, je mehr sich das Gas , hinsichtlich Temperatur und Druck der kritischen Gegend nahert bzw. der Sattigungsgrenze. Nur fur ein ideales Gas gilt die bei Gasthermometern verwendete Beziehung
Abschn. 57.tzlich unmoglich.ei T2 = 300° abs (27°C) TI — To = 15°? so ware eine Arbeitt in Arbeit umgewandelte Bruchteil (1 — ^/)Q± = Q2 der zugefiihrten Warme nimmt die tiefere Temperatur T2 an und geht mit dieser in dasnd, den ,,zweiten Hauptsatz" der Mechanischen Warmetheorie auffand. Nach der gleichen Richtung war in England W. Thomson erfolgreich tatig.direkten Ermittlung des
